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Abstract A new species Poa xingkaiensis Y.X. Ma is given. 
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□ □□□□ □□ □ 1 
Poa xingkaiensis Y.X. Ma, Sp.nov. Species 
affinis Poa ussuriensis Rosh. A quo vagina intem- 
odiis longiores; Ligulis 2. 5 ~ 3 mm longis dorsa 
pubescens; Spiculis 2 flosculis; Primaris primis 3 
nerves Pelis breves. 

Gratnen perenne, rhizomate. Culmi erecti leaves 
glabrique, 1 ~2mm crassi, 3 ~4 nodes, usque ad 40 
~ 50cm alti. Vagina g I ab ra, saepe internodiis lon¬ 
giores; Ligulae membranaceae, dorsa pubescens 2. 5 
~3mm longae, apice thruncathae; Lamiae angusti 
linearis apice acuminatae 5 ~ 20cm longae 2. 5 ~ 
3mm latae. Pauicula angusta 10 ~ 15cm longa, 2 ~ 
3cm lata, in quoque nodo ramulis plerumque 5 capil- 
laribus, usque ad longis scaburibus; Spiculae viridis 
angusti lanceolatae 2 flosculasae, 3.5 ~ 4. 5mm 
longae 0. 8 ~ 1mm latae, pediceli scabrili cristi.Gru- 
mae angusti lanceolatae, floris longiores ad nerve 
Scabemlae; Primae grumae 3 nerve 3. 8 ~ 4mm 


longae, 0. 5 ~0. 8mm latae ; Secundae grumae 3 
nerve 4.1 ~ 4. 5mm longae, 1mm latae. Primae lem- 
mae lenceolae maigine membranaceae 5 nerve, Cal¬ 
io rovo lanato, 3 ~ 3. 3mm longae, 0. 8 ~ 0. 9mm 
latae; Peleae breves hyalinaea membrnaceae ovatae 
1.5 ~ 1. 7mm longae 0.5mm latae; Antherae 0. 7 ~ 
0. 8mm longae. Mudanjiang ([] [] [] ) : Xingkailiu 
(□ □ □ ) Alt. 400m, 2001.08.26, □ □ □ 9080 □ . 

Holotype □□□□□□□□□□□□» 

□ 1~2 mm, Q 3-4 0.0 40~50cm„ ODDD 

□ 

0 2. 5 ~ 3 mm; D00QD,□□□□»□□□□» 

□ □□□»□ 5 ~ 20 cm, 0 2. 5 ~ 3 mm„ 0 □ □ □ 
0 0 • □ 10 ~ 15 cm, 0 2-3 cm, 0 □ □ □ 50' 

□ □□□□□□»□□ 2 cm; 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 ' 
0 2 0 • 0 3.5 ~ 4. 5 mm, 0 0.8 — 1 mm, 0 0 0 0 

□ 

□ □□□□'□□□ 3Q,0 3.8-4 mm, 0 0. 5 ~ 


* □□□□:□□ 0 (1965-). o. o □□•□□□□□□□□□□□□DODD. 
□ □ □ □ : 2002 - 02 - 10 










